Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 
Quarto Arbitro: 
Assessor: 

Delegado Local: 


CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 16 
SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2024 Rodada: 2 
Jogo: Avaí / SC X Santos / SP 
Data: 26/04/2024 Horário: 20:00 Estádio: Aderbal Ramos da Silva / Florianopolis 
Arbitro: Lucas Paulo Torezin (AB / PR) 


Rafael Trombeta (AB / PR) 

Lucas Costa Modesto (AB / DF) 
William Machado Steffen (AB / SC) 
Ubirajara Ferraz Jota (CBF / PE) 
Manoel de Paula Machado (CBF /) 


VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (AB / MG) 
Observador de VAR: Giulliano Bozzano (CBF / MG) 
AVAR: Ciro Chaban Junqueira (AB / DF) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 19:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 21:02 Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 19:54 Atraso: 4 min Entrada do visitante: 21:02 Atraso: Não Houve 

Início 1º Tempo: 20:02 Atraso: 2 min Início do 2º Tempo: 21:04 Atraso: Não Houve 
Término do 1º Tempo: 20:49 Acréscimo: 2 min Término do 2º Tempo: 21:55 Acréscimo: 6 min 


Resultado do 1º Tempo: 0 X 0 Resultado Final: 0 X 2 


Relação de Jogadores 


ne] fosido | nemeconoio [rapa cor Boo] peido | nonecomico [mal cer 

1 Igor Bohn Igor Jose Bohn ig) È 297646 1 Joao Paulo Joao Paulo Silva Martins T(g) P 362877 
3 Tiago Tiago Pagnussat qo [IP 188260 4 Gil Carlos Gilberto do N ... TARR 178854 
5 Alan Costa Alan Henrique Costa Tp 188990 5 João Schmidt Joao Felipe Schmidt ... TRR 316640 
8 Giovanni Giovanni Piccolomo TANE 318493 6 Joaquim Joaquim Henrique Per ... T P 510781 
9 Poveda Gabriel Buscariol Poveda T P 338185 11 Guilherme ... Guilherme Augusto Vi... TIP 410547 
10 Pottker William de Oliveira .... qd? 301087 20 Giuliano Giuliano Victor de Paula Tp 178486 
19 João Paulo Joao Paulo da Silva Alves T P SLUTA 21 Diego Pituca Diego Cristiano Evaristo Mp | e 334559 
21 Pedro Castro Pedro Henrique de Ca... TP 297781 22 Otero Romulo Otero Vasquez TARRE 554728 
33 Mario Sergio Mario Sergio Valerio TARR 335286 30 Morelos Alfredo Jose Morelos ... I R 826932 
63 Marcos Vin ... Marcos Vinicius da S ... q |? 374251 31 Escobar Gonzalo Daniel Escobar TP 816190 
93 Judson Judson Silva Tavares TARE: 313767 44 JP Chermont Joao Pedro Chermont Crer T P 693399 
66 Otavio Otavio Augusto de Pa... R(g) P 341930 12 Diogenes Diogenes Vinicius da... R(g) P 546648 
4 Roberto Roberto Pinheiro da Rosa R P 364092 Alex Nasci... Alex de Oliveira Nas ... RARR 432392 
6 Willian Ma... Willian Marlon Ferre ... RAIE 421180 Hayner Hayner Willian Monja ... R| P 402405 
11 Mauricio G ... Mauricio Garcez de Jesus R P 642656 Tomás Rin... Tomás Eduardo Rincón... R P 823241 
14 Vilar Gustavo Vilar dos Santos R P 682166 Julio Furch Julio Cesar Furch RARR 818504 
20 Gaspar Luis Eduardo Gaspar ... RE 556082 15 Nonato Gustavo Nonato Santana R P 337363 
25 Natanael Natanael Batista Pimenta R P 303063 29 Rodrigo Fe... Rodrigo Ferreira da Silva R P 406738 
27 Pedrinho Pedro Antonio Piment ... RETR 590697 33 Souza João Victor de Souza ... RE RR i253 
28 Ronaldo Ronaldo Henrique Fer... R P 338491 36 Cazares Juan Ramon Cazares S... R P 540839 
29 Jean Lucas Jean Lucas Figueiredo RARR 308283 40 Samuel Samuel Lima Barros RERE 711256 
72 Thales Thales Bento Oleques BRA 318837 42 Weslley Weslley Pinto Batista at | IP 674772 
77 Ze Ricardo Jose Ricardo Barbosa... R P 358808 77 Gabriel Br... Gabriel Nascimento R ... RARE 517633 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Eduardo De Souza Barroca “Técnico: Fabio Luiz Carille De Araujo 
Assistente Técnico: Felipe Mercier De Lucena Assistente Técnico: Leandro Da Silva 

Médico: Luis Fernando Zukanovich Funchal Médico: Mauricio Rodrigues Zenaide 
Treinador De Goleiros: Marcos Vicente Dos Santos Treinador De Goleiros: Marcelo Faria Fernandes 
Preparador Físico: Luiz Felippe Capella Caldas Preparador Físico: Cesar Carvalho Mendes 
Fisioterapeuta: Mauricio Rebellato Massagista: Tarso Massairo Nascimento Ajifu 


12:00 27 44 NR Joao Pedro Chermont Crema Santos/SP 
33:00 2T 9 NR Julio Cesar Furch Santos/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


remo Drar] we 
01:00 2T 33 Mario Sergio Valerio Avaí/SC 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Impedir um ataque promissor. 


Nome do Jogador 


22:00 2T 44 Joao Pedro Chermont Crema Santos/SP 


Motivo: A1.20. Distrair ou atrapalhar, de forma incorreta, o adversário executor de um arremesso lateral - Atrapalhar de forma 
acintosa a cobrança de um arremesso lateral. 


Cartões Vermelhos 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Acréscimos motivados por substituições e atendimento ao goleiro da equipe visitante. atraso de dois minutos no início da partida devido a entrada tardia da 
equipe visitante para o protocolo inicial. foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos torcedores da equipe mandante:adão dos reis ribeiro, 
renerio alcides kahl, cleir horn machado, maria iracema da silva campos, lindomar maria martins. 


Observações Eventuais 


Informo que aos 2 minutos da segunda etapa a torcida do santos futebol clube fez uso de sinalizadores nas arquibancadas, após identificar 
tal ato foi solicitado o anuncio no sistema de som do estádio que os mesmos fossem apagados, sendo controlada a situação. a partida não foi 
paralisada por tal acontecimento. 


informo que aos 45 minutos do segundo tempo o goleiro da equipe visitante recebeu atendimento médico com duração de um minuto. 
informo que após a partida, veio até a porta do vestiário da arbitragem, o sr. alexandre gallo, diretor de futebol da equipe do santos futebol 


clube, relatar que supostamente no deslocamento do ônibus para o estádio o policiamento não efetuou a escolta de forma eficiente, não 
ligando a sirene, motivando a chegada tardia da equipe no estádio, e que por tal motivo houve o atraso da equipe para o início da partida. 


Relatório do Assistente 


Nada houve de anormal. 


Substituições 


13:00 2T Avaí/SC 27 - Pedro Antonio Pimentel Ferre... 8 - Giovanni Piccolomo 

19:00 2T Avaí/SC 11 - Mauricio Garcez de Jesus 10 - William de Oliveira Pottker 
19:00 2T Avaí/SC 6 - Willian Marlon Ferreira Moraes 93 - Judson Silva Tavares 

24:00 2T Santos/SP 42 - Weslley Pinto Batista 22 - Romulo Otero Vasquez 

24:00 2T Santos/SP 9 - Julio Cesar Furch 30 - Alfredo Jose Morelos Avilez 
33:00 2T Avaí/SC 4 - Roberto Pinheiro da Rosa 3 - Tiago Pagnussat 

33:00 2T Santos/SP 29 - Rodrigo Ferreira da Silva 44 - Joao Pedro Chermont Crema 
33:00 2T Avaí/SC 29 - Jean Lucas Figueiredo 19 - Joao Paulo da Silva Alves 
40:00 2T Santos/SP 8 - Tomás Eduardo Rincón Hernánd... 20 - Giuliano Victor de Paula 
40:00 2T Santos/SP 2 - Alex de Oliveira Nascimento 4 - Carlos Gilberto do Nasciment... 
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